ἵνερυυτε Ὁ 


ποῦ 850η Ἰ9θ8ποῦ Τοηπς 
πι. Ίχοπι Ῥοῦτο1Ιῦ. Τὸ 
Ῥουμῦΐηρ. 1 Ἠανο 2ο 
συ]ῦοᾶ ππϑῃ 
635 001 
Ὁ Ἠϊτιν 


Μ111 ὉΦ 1οοκάπιρ ο θα {τοπ 1 Ὑποπ οι ροῦ 


ὕοσγ Ττα]λγ Υουτο 


απ γου 0911 πο Ἠηηθχο το γπηζθ ΤΟΣ ΤΟΟΠΒ ΖῸΣ ἵπε ἴδαπι 
ἐπ Όλο γαχάδας ο151659 


